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AMINDIX
C-containing Gas per cent.	Kg. C in 100 cbm. Gas.	Amount of Gas from 1 kg. C.	C-containing Gas per cent	Kg. C in 100 cbm. Gas.	Amount of Gas from 1 kg. G.
10-1	5-434		15-1	8-124	
10-2	5-488		15-2	8-178	
10-3	5-541		15-3	8-231	
10-4	5-595		15-4	8-285	
10-5	5-649		15-5	8-339	
10-6	5-703		15-6	8-393	
10-7	5-757		15-7	8-447	
10-8	5-810		15-8	8-500	
10-9	5-864		15-9	8-554	
11-0	5-918	17-0 cbm.	16-0	8-608	11 -6 cbm.
11-1	5-972		16-1	8-662	
11-2	6-026		16-2	8-716	
11-3	6-079		16-3	8-769	
11-4	6-133		16-4	8-823	
11-5	6-187		16*5	8-877	
11-6	6-241		16-6	8-931	
11-7	6-295		16-7	8-985	
11-8	6-348		16-8	9-038	
11-9	6-402		16-9	9-092	
12-0	6*456	15-5	17-0	9-146	10-9
12-1	6-510		17-1	9-200	
12-2	6-564		17-2	9-254	
12-3	6-617		17-3	9-307	
12-4	6-671		17-4	9-361	
12-5	6-725		17-5	9-415	
12-6	6-779		17-6	9-409	
12-7	6-833		17-7	9'523	
12-8	6*886		17-8	9-576	
12-9	6-940		17-9	9-630	
13-0	6-994	14-3	18-0'	9-684	10-3     -
13-1	7-048		18-1	9-738	
13-2	7-102		18-2	9-792	
13-3	7-155		18-3	9-845	
13-4	7-209		18-4	9-899	
13-5	7-263		18-5	9*953	
13-6	7-317		18-6	10-007	
13-7	7-371		18-7	10-061	
13-8	7-424		18-8	10-114	
13-9	7/478		18-9	10-168	
14-0	7-532	13-3	19-0	10-222	9*79
14-1	7-586		19-1	10-276	
14-2	.    7-640		19-2	10-330	
14-3	7-693		19-3	10-383	
14-4	7-747		19-4	10*437	
14-5	7-801		19-5	10-491	
14-6	7-855		19-6	10-545	
14-7	7-909		19-7	10-599	
14-8	7-962		19-8	10-652	
14-9	8-016		19-9	10 '700	
15-0	8-070	12-4	20-0	10-760	9*30
